




L I B R O 


le quali ho detto non douerli far meno della fella parte della larghezza dellaluce , nc piu della 


ta : e da lui pigliatjo la loro grolfezza il Fregio,& la Cornice . Delle due inuentioni che f e cr Vl o , 
prima, cioe quella di fopra ha quelle milure.Si partifce 1’ Architraue in quattro parti, e per tre di °° i 
le li fa l’altezza del Fregio,e per cinque quella della Cornice. Si torna a diuid ere 1’ Architraue it f ' 
ci parti : tre uanno alia prima fafoia, quattro alia feconda , e le ti e che rcftano li diuidono ' • U 1C ' 


prima, cioe quella di fopra ha quelle milure.Si partifce 1’ Architraue in quattro parti, e per ti e di 

a die. 

due li danno al regolo, ouer’orlo,e le tre, che rellano alia Gola riuerfa , che altramente fi dice int^ 
lato : il fuo Iporto e quanto la fua altezza : l’orlo Iporge in fuori manco della meta della fua o ro rr' U °' 


L’intauolato li fegna in quello modo : li tira una linea diritta : la qual uada a finite ne i termmfduT a i 
lo fotto l’orlo , e fopra la feconda fafcia : e fi diuide per mezo , e li fa che ciafouna di quelle meta li | 
baft di un triangolo di due lati uguali,e nell’angolo oppollo alia bafa li mette il piede immobile 1 a 
compalfo,e li tirano le linee curue,lequali fanno detto intauolato . Il Frcgio e per le tre parti dell 
quattro dell’ Architraue , e li fegna di portione di cerchio minore del mezo circulo , e con la fua o 0 , C 

fif k 77'l lii^nr* zliriff-r* AfA rimariA Arrliirrnno T prinniinnorti (i ^onnn olio ^ 



vn triangolo di due lati vguali,eneH’angoloC,li fail centro :onde il cauetto viene ad elfer la bafa 
del Triangolo. Vn’altra delle dette cinque parti li da all’Ouolo. Ha di Iporto delle treparti dellafua 
altezza le due, e li fegna facendoli un triangolo di due lati vguali,e fi fa centro nel punto H. L’altre 
tre li diuidono in parti dicefette : otto li danno alia corona, ouer gocciolatoio,co’fuoi liltelli,de’ qua- 
li quello di fopra eper vna di dette otto parti,e quello che di fotto, efa l’incauo del Gocciolatoio e 
per v r na delle lei parti dell’ouoio . L’altre noue li danno alia Gola diritta e al fuo orlo : ilquale eper 
vna delle tre parti di elfa gola. Per formarla che Ilia bene,& habbia gratia ; li tira la linea diritta A,B 
e fi diuide in due parti vguali nel punto C : vna di quelle meta fi diuide in fetteparti,c li pigiiano le 
fei nel punto D, efiformanopoiduetriangoli A, E, C, & C, B, F, ene’punti E , & F, li 
pone il piede immobile del compalfo , eli tirano leportionidi cerchio A, C, & C, B, lequali 
formanolaGola. 

L’ Architraue fimilmente nellafoconda inuentione II diuide in quattro parti : edi tre fi fa 1’altezza 
del Fregio,e di cinque quella della Cornice . Si diuide poi 1’ Architraue in tre parti, e due di quelleli 
diuidono in fette,e tre li danno alia prima falcia, e quattro alia foconda. Ela terza parte li diuide in 
nouerdiduefifailtondino.Taltrc fette li diuidono in cinque: tre fanno l’intauolato,c due l’orlo. 
L’altezza della cornice li diuide in parti cinque e tre quarti : vna di quelle li diuide in fei parti : di cin- 
que fi fa l’intauolato fopra il fregio,e d’vna il liltello. Ha di Iporto l’intauolato quanto e la fua altezza; 
e cofi ancho il liltello . Vn’altra fi da all’ouolo, ilquale ha di Iporto delle quattro parti dellafua altez- 
zaletre. Ilgradetto fopra l’ouolo eper la fella parte deH’ouolo,ctanto ha di Iporto. Le altretre 
parti fi diuidono in dicefette, & otto di quelle li danno al Gocciolatoio : ilquale ha di Iporto delle tre 
parti della fua altezza le quattro: le altre noue fi diuidono in quattro : tre fi danno alia Gola,& vna al- 
l’orlo. I tre quarti che rellano ; fi diuidono in cinque parti e meza : d’vna fi fa il gradetto,e delle quat 
troemezailluo intauolato fopra il Gocciolatoio. Sporge quella cornice tanto in fuori, quanto e 
groifa . 







Membri della Cornice della prima inuentione . 

I , Cauetto . 
k, Ouolo. 

L, Gocciolatoio. 

N, Gola. 

O, Orlo. 

Membri dell’Architraue. 

P, Intauolato, ouer Gola riuerla. 

Q^. Prima falcia . 

V, Seconda fafcia. 

R, Orlo. 

S, GonfiezzadelFregio. 

T, Parte del Fregio ch’entra nel muro. 

Co’l mezo di q uelti li conofoono ancho i membri della foconda inuentione . 

1 Di quelle 
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